КЕУІЗІОМ5 
ОЕЅСКІРТІОМ 
Тһіѕ агаміпо, ѕресійсаіопѕ, апа сопсерів сопізіпесі һеге іп аге {һе ѕоіе ргоре! 


ОЁ Кеа Вагп МасВһіпе, апа тау пої Ве гергосіисесі ог иѕеа іп апу ѓаѕћіоп уйһоиќ 
1ће ргіог мгіќеп регтіѕѕіоп оѓ Кеа Вагп Масһіпе. 


МОТЕ5 
1. ВОТН РІАСАКО5 АКЕ ТО ВЕ СІЈЕР ТО 
ТНЕ ЕХТЕКМАІ. ТОР ОҒ САЅЕ. 


В/О ІМҒОКМАТІОМ 
ОК 5РЕСІҒІСАТІОМ5 


КВРУ/С64098 


ВРИІСвазЗ КЕО ВАКМ МАСНІМЕ 


Ё т те ОМСНЕРОГЕР”Р ПМЕ МАІМТЕМАМСЕ 
ТООІ. КІТ 


ЕА ТОО 
АШСММЕМТ ТОО КВРУ/С64626 


ЗЕАІ. ТОО КВРУ/С64627 ВВ РУ/С64623-300 


14-5/8 х 10-3/16х6 РЕШСАМ 1450 ОБАМ ВҮ: 
ГІМЕМБІОМ5 АКЕ ІМІМСНЕ5 РЕККІТТ 


4-1/4 х 10-1/2 х 14-7/8 І. А. ЅРЕСІАІТІЕЅ ТОГЕЋАМСЕЅ ОМ: ете асаа 2 7е4 
ПГЕСІМА!.5 НЕАТ 


РВ41009 ХХХ + .005 -Х + Лтт ТКЕАТ 
ХХ Ж .01 ҒКАСТІОМ + 1/32 Шаман = 
ИС АМСІЕЅ +.5° 
ОМ.ЕЅ5 ОТНЕКУЛЗЕ ЅРЕСІЕІЕО ӘЗЕР ОММОВЕК 
1. ВАЕАК АП. ЅНАВР ЕРбЕЅ РУ/206В & 20682 
(15 х 45° РА 015 В 
2. ОІМЕМЅІОМА! ШМІТЅ АРРГҮ АЕТЕВ РІАТІМб 


КЕУІЗІОМ5 
ОЕЅСКІРТІОМ РАТЕ ІМІТІЛІ. | АРРАОМЕР 
ОЁ Кеа Вагп МасВһіпе, апа тау пої Ве гергосіисесі ог иѕеа іп апу ѓаѕћіоп ү/йһоші 


1ће ргіог мгіќеп регтпіззіоп оѓ Кеа Вагп Масһіпе. 


5.01 


В.50 ӨРНЕК. 
В.25 (х4) 


К.13 ТҮР. 


КЕО ВАКМ МАСНІМЕ 


тте ОМСНЕРООІЕЮО ШМЕ МАІМТЕМАМСЕ 
ТООІ КІТ; ВОТТОМ РАрПрІМС 


РЕА ЕВРУ/С64623-300-15 


ә ОМСЕБУ ӨТНЕНУЛ5Е ӘРЕСІЕТЕБ —_— ГобАуичвҮ: 
1. АШ ПЕРТН5 МЕАЅОЋЕРО РВОМ ТОР ЅОВҒАСЕ. Езра горсоее РЕККІТТ 
ТОГЕВАМ№СЕЅ ОМ: АРРКОУЕО 
РЕСІМАІЅ МЕТКІС НЕАТ 
ХХХ + .005 -Х + Лтт ТАЕАТ. - 
ХХ 6:01 ҒКАСТІОМ + 1/32 РІМӘН 
ХЖ АМСІЕЅ +.5° ЗРЕС 
ОМ.Е95 ОТНЕВИИВЕ ЗРЕСІҒІЕО СеЕБНОрЕЕ 
1. ВАЕАК АЦ. ЅНААР ЕОСЕЅ РУ/206В & 20682 
х45° РА 0 


015 015К 
2. ПІМЕМБІОМАІ. ИМІТЅ АРРІҮ АҒТЕК РІАТІМО 


= нге |” 11259 


КЕМІЅІОМЅ 
РАТЕ ІМІТІЛІ. | АРРАОМЕР 
Тһіѕ агаміпо, ѕресійсаіопѕ, апа сопсерів сопізіпесі һеге іп аге {һе ѕоіе ргоре! 


ОЁ Кеа Вагп МасВһіпе, апа тау пої Бе гергосіисесі ог иѕеа іп апу ѓаѕћіоп ү/йһоші 


1ће ргіог мгіќеп регтіѕѕіоп оѓ Кеа Вагп Масһіпе. 


АКІЛІ, .375 ІЕТТЕК5. 


РУ/206В 6. РУУ206182 


ОМӘСНЕРОТЕЮ ИМЕ 


МАМТЕМАКМСЕ ТООТ. Т 
КВР\У/СВ4623-300 


АКІЛІ, .19 ІЕТТЕК5 


КЕО ВАКМ МАСНІМЕ 


тте ОМСНЕРОІЕЮ ШМЕ МАІМТЕМАМСЕ 
ТООС КІТ; РЕАСАКО 


ОМС МО. КЕУ 


КВРУ/С64623-300-19 А 


ОМГЕ55 ОТНЕКҮЛЅЕ ЅРЕСІЕТЕС ОКАҮҮМ БҮ: 
ОІМЕМЅІОМЗ АКЕ ІМ ІМСНЕЅ РЕККІТТ 
ТОГЕКАМСЕЅ ОМ АРРКОУМЕР 

РЕСІМАГЅ МЕТКІС НЕХТ 

ХХХ + .005 Х + тт ТВЕАТ 

ХХ 6:01 ҒКАСТІОМ + 1/32 Шаман 

Ж. ЕК! АМСІЕЅ +.5° 

ОМ.ЕЅ5 ОТНЕКМИ5ЗЕ ЅРЕСІРІЕО УЗЕООЫМӘОВЕС 
1. ВАЕАК АШ 5НАЕР ЕРбЕЅ РУ/206В % 206В2 


015 х 45° РА 015 К 
2. ПІМЕМІОМА ИМІТЅ АРРІҮ АҒТЕК РІАТІМО 


= ме 10209 


